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INFORMACJA 
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 12 stycznia 2022 r. NROWR.4210.50.11.2019.375.XIX.MK 


Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 stycznia 2022 r. 
OWR.4210.52.2020.22001.V.MK umorzono postępowanie w sprawie zatwierdzenia V taryfy dla 
ciepła sporządzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach 
Śląskich (Przedsiębiorcę). 


UZASADNIENIE 


W dniu 11 grudnia 2020 r. zostało wszczęte przez Prezesa URE postępowanie administracyjne 
w sprawie zatwierdzenia V taryfy dla ciepła Przedsiębiorcy Pismem z dnia 27 grudnia 2021 r. 
uzupełnionym pismem z dnia 5 stycznia 2022 r. Przedsiębiorca wystąpił z wnioskiem 
o umorzenie ww. postępowania Na podstawie art. 105 $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 30 
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.), 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki umorzył postępowanie administracyjne w sprawie 
zatwierdzenia przedstawionej przez Przedsiębiorstwo taryfy dla ciepła. 
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